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Chimakum 


Le chimakum (ou chemakum) est une des deux langues de 
la famille des langues chimakuanes. 

Parlée aux États-Unis, dans l'État de Washington. La langue 
est éteinte depuis les années 1940 . 
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Notes et références 


1. site web Linguistlist.org (http://linguistlist.org/forms/! 
angs/LLDescription.cfm?code=xch) 


Chimakum 

Extinction années 1940 
Pays États-Unis 

Région Washington 

Classification par famille 

- langues amérindiennes (poly phy létique) 

- langues chimakuanes 

- chimakum 

Codes de langue 

ISO 639-3 xch (http://www-0l.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
=xch) 

IETF xch 


Sources 


Voir aussi 


Liens internes 

■ linguistique 

■ liste de langues 

■ langues par famille 

■ langues amérindiennes 
■ langues chimakuanes 


Liens externes 

■ (en) Fiche langue dans Linguistlist.org (http://linguistlist.org/forms/langs/LLDescription.cfm7c 
ode=xch) 
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